Dr med. CZESŁAW 


FELIKSIK 


ADIUNKT I KLINIKI CHIRURGICZNEJ A. M. 


NAJUKOCHAŃSZY SYN, MĄŻ i OJCIEC 


przeżywszy lat 47, zmarł nagle dnia 29. XI. 1972 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odpra- 
wione zostanie w sobotę dnia 2. XII. br. o godz. 12.30 
w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym 

astąpi wyprowadzenie zwłok do grobowca rodzin- 
nego, o czym zawiadamiają pgrążeni w głębokim żalu: 


MATKA, ŻONA, CÓRKI i RODZINA. 
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